CAMPEONATO ARGENTINO - 2021 


2º FASE - 19º RODADA 


Newell's Old Boys Independiente 


31/10/2021 0s 18:00 


A Fernando Espinoza 


O Estácio Marceta Alberto Bistsa (Rosarios 


M. Campagnaro & 


M. Campagnaro 


Juan Manuel Insaurralde 


Román Alberto Bravo (3 


Neywell's Old Boys 
43 


380 


Newell's Old Boys 


12. Ramiro Macagno 
6. Joseph Canale 
15. D, Calcaterra 
sa. M. Campagnaro & 
55. T. Jacob 
Ja Pablo Pérez 
31. Jerónimo Cacciabue 
4 33. Maximiliano Comba 
4 36. Nicolás Castro 
J 43. Valentin Benítez 


4 32, Ignacio Scocco (o) 


1. Alan Aguerre 
1 28. Mariano Bittolo 
5. Fernando Belluschi 
19.Z Mansilla 
20. Julián Fernández 
27. Gabriel Compagnucei 
«8. Milton Ramón Leyendeker 
f 11. Maxi Rodríguez 
17. Justo Giani 
124. Juan Garro 
1 44. Francisco González 
156. Román Alberto Bravo 


Lda Estatísticas 
Independiente 
Posse de bola (%) 4 
Total de passes 499 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no gol 
Escanteios 


Faltas cometidas 


à Escalações 


Independiente 


1. Sebastián Sosa 
43.T Ortega 
16. Fabricio Bustos 
24. Sergio Barreto 
33. Juan Manuel Insaurralde & 
47. Andrés Roa 
10. Alan Velasco 
Vis, Alan Sofiora 
421. Carlos Benavidez 
29, Lucas Romero 
18. Silvio Romero (c) 


Banco de Reservas 


13. Milton Alvarez 
2, Joaquín Laso 
4. Gonzalo Asis 
6. Ezequiel Mufioz 
f/11. Gastón Togni 
31. Javier Patricio Ostachuk 
f/35. Tomás Agustín Pozzo 
5. Jonathan Herrera 
20. Rodrigo Márquez 
26, Juan Román Zarza 
130. Brian Martínez 
36. Ângel David Sayago 





